TABELLA B - Ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato 

Generalità immobile 

Stato attuale dell'immobile 

Ripristino 

Assicurazione 

Regione 

Evento 

Data 

evento 

Immobile sito nel 
Comune di 

PR 

Indirizzo Immobile 

L'immobile è 

USO 

Stato 

Evacuato 

(SI/NO) 

Tipologia 

Strutturale 

Superficie 

(mq) 

Costo Totale di 
Ripristino (€) 

Non 

Risarcibile 

da 

assicuraz. 

Risarcibile da 
Assicuraz. 
per Euro 

Versamenti 
Premio 
Assicurativo 
ultimi 5 anni 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































